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The  Xeriscape  Garden 

AT  THE  Ministry  of  Environment  and  Energy 

1 35  St.  Clair  Avenue  West, 

Toronto  Ontario 
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How  DOES  THE  GARDEN  GROW? 

Xeriscape  gardening,  a  recent 
transplant  from  the  U.S.  south- 
west, is  an  environmentally 
friendly  method  of  gardening 
which  is  particularly  suited  to 
Ontarios  shon  but  hot,  dry- 
summers.  True  to  its  origins, 
xeriscape  gardening  conserves 
water  primarily  by  using  drought- 
resistant  plants. 

TTie  Ontario  government  has 
created  two  xeriscape  gardens, 
one  at  Queen's  Park  at  the  south- 
east comer  of  Queen's  Park 
Crescent  and  Grosvenor  Street 
and  the  other  in  front  of  the 
offices  of  the  Ministry  of 
Environment  and  Energy  at  135 
St.  Clair  Avenue  West  (at 
Avenue  Road). 

The  two  gardens  illustrate 
different  approaches  to 
xeriscape  gardening.  For 
example,  the  flowers,  shrubs  and 
trees  in  the  Queen's  Park  garden 
are  planted  in  soil,  but  in  the 
Ministry  of  Environment  and 
Energy's  garden  they  are  planted 
in  a  mixture  of  sand  and  gravel 
called  scree.  Neither  garden 
requires  fertilizer  nor,  barring  a 
prolonged  drought,  watering. 

With  mugho  pines  and 
columbines.... 

The  garden  at  135  St.  Clair 
Avenue  West  was  designed  to 
interpret  the  four  elements  -  air, 
earth,  fire  and  water. 

•  Air  is  represented  by  the  sound 
of  the  breeres  blowing  through 
the  hackberrv  tree  leaves. 
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•  Eanh  is  symbolized  by  the 
landscape  of  the  south-east 
comer  of  the  east  garden. 

•  Fire  is  depicted  by  the  red 
granite  rocks  in  the  west 
garden. 

•  Water  is  represented  by  the 
pattern  and  undulation  of  the 
plants  and  the  pattern  of  the 
paving  stones  connecting  the 
east  and  west  gardens. 

The  garden,  which  covers  an 
area  of  260  square  metres,  was 
planted  in  1992  with  flowers, 
shrubs  and  trees  that  require  little 


or  no  watering.  Water  is  also 
conserved  by  using  an 
underground  irrigation  system. 
The  pipes  of  this  system,  which 
are  made  from  the  rubber  of 
recycled  tires,  are  porous.  The 
water  seeps  directly  into  the  soil 
so  that  very  little  water  is  lost  to 
evaporation. 

About  250  varieties  ot  plants 
grow  in  the  garden.  They  range 
from  the  moderately  drought- 
resistant  trillium  to  the  extremely 


drought-resistant  juniper  bush. 

Some  of  the  plants  in  the  east 
part  of  the  garden  are  described 
below. 

Hackberry  trte  is  a  deciduous 
tree  which  grows  throughout  most 
of  south  and  central  Ontario  and 
some  areas  of  northern  Ontario. 
Hackberr>-  trees  have  bright 
green,  oblong  leaves  which  grow 
nine  to  13  centimetres  in  length. 
The  trees  grow  about  six  to  nine 
metres  in  10  years,  reaching  an 
average  height  of  1 2  to  15  metres. 

Mugho  pvnz  is  a  low-growing 
coniferous  shrub  which  thrives 
almost  everywhere  in  Ontario. 
This  shrub  is  drought-resistant 
and  may  grow  to  0.6  to  1.8  metres 
in  height  and  about  3.3  metres 
across.  The  mugho  pine  has 
medium  to  dark  green  needles 
and  oval  cones  and  is  one  of  the 
tew  species  of  pine  that  tolerates 
light  shade. 

ColuTTibine  is  a  perennial 
flower.  There  are  60  known 
species,  many  of  which  dislike  too 
much  summer  rain  or  watering. 
Columbines  have  showy  flowers; 
double  flowers  are  common  in 
many  of  the  garden  hybrids.  The 
height  of  the  columbines  depends 
on  the  species.  Some  grow  10  to 
15  centimetres  high  and  others 
grow  38  to  61  centimetres  high. 

Moss  pinks  is  an  evergreen 
perennial  flower  which  grows  in  a 
dense  mat  15  centimetres  high 
and  about  60  centimetres  across. 
Moss  pinks  have  long  leaves  and 
clusters  of  pink  flowers.  The  plant 
thrives  in  the  sun  and  well- 
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drained  soil.  Moss  pinks  grow  in 
south  and  south  central  Ontario. 

Thyme  is  the  name  gix^en  to  a 
group  of  perennial  plants. 
Common  thyme,  which  is  better 
known  as  a  garden  herb,  forms  a 
mat  about  2.5  centimetres  and  45 
centimetres  wide.  Thyme  has  tmy 
dark  green  leaves  and  pink,  lilac, 
purple  or  white  flowers.  Like  moss 
pinks,  thyme  likes  well-drained 
soil  and  lots  of  sunlight  and  grows 
in  most  areas  ot  south  and  south 
central  Ontario. 

Ornamented  grasses  grow  in 
south  and  central  Ontario  and  the 
southerly  areas  of  Northern 
Ontario.  Some  varieties,  such  as 
the  blue  fescue  grass,  enjoy  cooler 
climates.  Most  ornamental  grasses 
are  hardy,  drought-resistant  and 
like  lots  of  sunlight  and  well- 
drained  soil.  Dependmg 
on  the  variety  of  grass, 
the  blades  will  grow  from 
1 5  centimetres  to  three  metres 
high. 

Plants  in  the  west  part  of  the 
garden  include  the  following: 

Staghom  sumac  may  take  the 
form  of  a  large  open  spreading 
shrub  or  a  tall,  gaunt  tree  from  4.5 
to  7.6  metres  in  height. 
Whichever  form  it  takes,  the 
plant  spreads  quickly  and  grows  in 
most  parts  of  Ontario  except  the 
more  northerly  areas.  This  variety 
of  sumac  gets  its  name  from  the 
branches  which  resemble  deer 
antlers.  The  leaves  are  green  in 
the  summer  and  turn  bright  red  in 
the  fall.  The  plant  is  drought- 
tolerant  and  thoroughly  dislikes 


poorly  drained,  moist  areas. 

Yew  is  a  slow-growing 
coniferous  shrub  with  short,  dark 
green  needles.  The  seeds  of  the 
berry  of  the  female  plants  are 
toxic,  as  are  the  leaves  and  the 
bark.  Yew  trees  grow  well  in  the 
sun  or  partial  shade  and  are  found 
in  most  areas  of  southern  Ontario. 
In  cooler  climates,  they  tolerate 
dry  soil. 

Juniper  is  the  name  given  to  a 
large  group  of  evergreen  shrubs 
that  rank  among  the  toughest  and 
most  drought-resistant  plants  in 


North  America.  There  are  13 
species  of  juniper  shrubs  and  trees 
which  are  native  to  North 
America  and  grow  just  about 
everywhere  in  south  and  central 
Ontario.  Common  varieties  are 
the  Chinese  Juniper,  Rocky 
Mountain  juniper,  Pfitzer  Juniper 
and  Colorado  Red  Cedar. 

Cedar  is  an  evergreen  tree  or 
shrub  that  is  moderately  drought- 
resistant  and,  like  the  juniper, 
grows  almost  everywhere  in  south 
and  central  Ontario.  Some  cedars 
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grow  at  a  stately  pace  to  about  1 2 
to  1 8  metres.  TTiey  are  nanow 
trees  with  a  spread  of  only  three 
to  4.5  metres. 

TviXkium  is  a  hardy  perennial 
herb  which  has  about  25  species. 
The  name  trillium  stems  from  the 
latin  for  triple  which  alludes  to 
the  three  leaves  at  the  base  of  the 
flower  and  the  flower's  three 
petals.  Trilliums  bloom  early  in 
the  spring  and  have  white, 
greenish-white,  pink  or  yellow 
blossoms.  They  are  moderately 
drought-resistant  with  some 
species  preferring  the  damp,  moist 
eanh  of  bogs.  The  white  trillium 
IS  the  official  flower  of  Ontario. 

Stanecrops  are  a  member  ot  the 
sedum  family  which  in  North 
America  has  about  600  species  of 
erect  or  trailing  plants.  Sedum 
plants  grow  in  full  sun  or  slightly 
shady  areas.  They  like  sandy,  dry 
soil  and  do  poorly  in  badly 
drained  areas.  The  flowers  bloom 
in  the  summer  on  most  sedum 
plants  and  range  in  color  from 
bright  pink  to  raspberry  red. 
Sedums  grow  in  most  areas  of 
south  and  central  Ontario  and  the 
southerly  regions  of  Northern 
Ontario. 

Creating  a  water-efficient 

GARDEN 

Creating  a  xeriscape  garden  or 
any  garden  which  conserves  water 
takes  a  little  planning.  If  you  are 
interested  in  starting  your  own 
xeriscape  garden,  here  are  a  few 
points  to  consider. 

•    Design  your  garden  taking  into 
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account 

existing  features 

such  as  trees  and 

shrubs,  shady  and  sunny  areas 

and  damp  and  dry  patches. 

Also  consider  your  budget  and 

the  function  of  your  garden,  as 

well  as  the  amount  of  time  you 

are  prepared  to  spend  on 

maintenance. 

Evaluate  your  soil  and,  if 
necessary,  prepare  it  taking 
into  account  the  requirements 
of  the  plants  you  have  chosen 
for  your  garden.  For  example, 
adding  material  such  as  peat, 
rockwool,  vermiculite  or 
shredded  pine  bark  increases 
the  soil's  ability  to  hold  water. 

Plants,  grasses,  trees  and  shrubs 
for  a  xeriscape  garden  are 
usually  chosen  for  their  ability 
to  withstand  drought.  You  may 
also  want  to  consider  picking 
plants  which  are  native  to  the 
province  and  grow  easily  in 
your  area's  soil  and  climate. 
Ontario  has  seven  zones  for 
plants.  Zone  one  is  located  in 
Northern  Ontario  and  zone 
seven  is  located  near  Windsor 


and  Chatham  in  southwestern 
Ontario. 

Plan  your  lawn  by  taking  into 
account  the  amount  of  water 
you  are  willing  to  use  and 
select  the  grass  accordingly. 
You  may  also  want  to  consider 
reducing  the  size  of  thirsty 
lawn  areas  by  using  drought- 
resistant  shrubs  and  ground 
cover. 

Water  your  garden  with  care 
and  attention.  Most  of  the 
water  sprayed  on  plants  and 
grasses  is  lost  through 
evaporation  and  run-off.  Water 
shrubs  and  lawns  infrequently 
but  thoroughly  and  only  when 
needed.  You  may  even  want  to 
consider  installing  an  efficient 
sub-surface  irrigation  system. 
This  reduces  the  amount  of 
water  lost  from  evaporation 
and  surface  run-off. 

Use  mulches  around  your 
plants  and  shrubs.  Mulches 
may  be  organic,  such  as 
compost  and  bark,  or 
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inorganic,  such  as  limestone  or 
lava  rock.  TTiey  conserve  water 
by  reducing  the  amount  lost  to 
evaporation.  Mulches  also  slow, 
down  the  growth  of  weeds, 
keep  the  soil  at  moderate 
temperatures  and  prevent  it 
from  becoming  compacted. 

•    Regular  maintenance  is 
important.  Mowing,  pruning 
and  weeding  conserves  water 
and  improves  the  health  of 
your  plants. 

One  last  word.  Most  of  the 
plants  which  you  will  use  will 
probably  come  from  a  nursery 
where  they  will  have  been 
watered  regularly.  As  they  are 
accustomed  to  receiving  a  certain 
amount  of  water  on  a  regular 
basis,  you  will  need  to  continue 
watering  them  for  about  a  year  or 
until  they  are  firmly  established. 

For  more  information 

Information  about  the  Queen's 
Park  xeriscape  garden  may  be 
obtained  from  the  Ministry  of 
Natural  Resources  Information 
Centre,  Main  Floor,  Macdonald 
Block,  900  Bav  St.,  Toronto, 
Ontario  M7 A  2C1. 

Phone  (416)  314-1666. 
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Le  jardin  xérophytique 

DU 

1 35,  AVENUE  St.  Clair  ouest 
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Un  jardin  pas  comme 
les  autres 

Le  jardinage  xérophytique, 
méthode  de  jardinage  écologique 
mise  au  point  dans  le  sud-ouest 
des  Etats-Unis,  convient 
parfaitement  au  climat  sec  et 
chaud  de  la  courte  saison  estivale 
ontarienne.  L'utilisation  de 
plantes  résistantes  à  la  sécheresse 
est  une  des  techniques  de 
conservation  de  l'eau  mise  en 
pratique  dans  ce  jardin. 

Le  gouvernement  de  l'Ontario 
a  créé  deux  jardins  xérophytiques 
l'un  à  l'angle  sud-est  du  croissant 
Queen's  Park  et  de  la  rue 
Grosvenor  et  l'autre  devant 
l'édifice  du  ministère  de 
l'Environnement  et  de  l'Energie, 
au  135,  avenue  St.  Clair  ouest 
(intersection  Avenue  Road). 

Les  deux  jardins  présentent 
une  approche  différente  du 
jardinage  xérophytique.  Par 
exemple,  les  fleurs,  les  arbustes 
et  .les  arbres  du  jardin  de  Queen's 
Park  poussent  dans  de  la  terre, 
tandis  que  ceux  du  jardin  du 
ministère  de  l'Environnement  et 
de  l'Energie  poussent  dans  un 
grèze  spécial  composé  de  sable  et 
de  gravier.  Toutefois,  les  deux 
jardins  ne  requièrent  ni  engrais,  ni 
arrosage,  à  moins  qu'une 
sécheresse  ne  sévisse  tout  l'été. 

Une  étonnante  variété 
d'espèces 

Le  jardin  du  135,  avenue 
St.  Clair  ouest,  a  été  conçu  de 
façon  à  représenter  les  quatre 
éléments  :  l'air,  la  terre,  le  feu  et 
l'eau. 

•  l'élément  air  est  évoqué  par  le 
bruissement  des  feuilles  des 
microcouliers  occidentaux; 


^^     1 


Ji 


•  l'élément  terre  est  symbolisé 
par  le  relief  caractéristique  de  la 
portion  sud-est  du  jardin  est; 

•  l'élément  eau  est  représenté  par 
les  ondulations  formées  par  la 
disposition  des  plantes  et  le 
motif  des  pavés  qui  relient  les 
jardins  est  et  ouest; 

•  l'élément  feu  est  symbolisé  par 
les  pierres  en  granit  rouge 
placées  dans  le  jardin  ouest. 

Le  jardin,  qui  a  une  superficie 
de  260  mètres  carrés,  a  été  créé  en 
1992  en  plantant  des  espèces  de 
fleurs,  d'arbustes  et  d'arbres  qui 
requièrent  très  peu  d'eau.  Le 
jardin  conser\'e  aussi  l'eau  par  son 


système  d'irrigation  souterrain  aux 
tuyaux  poreux,  faits  à  partir  du 
caoutchouc  de  vieux  pneus.  La 
composition  du  sol  permet  à  l'eau 
de  s'y  infiltrer  très  rapidement,  ce 
qui  évite  les  pertes  par  evapo- 
ration. 

Quelque  250  variétés  de  plantes 
poussent  dans  le  jardin.  Parmi 
celles-ci  on  trouve  le  trille,  qui  ne 
requiert  pas  beaucoup  d'eau,  et  le 
genévrier,  qui  est  extrêmement 
résistant  à  la  sécheresse. 

Voici  quelques-unes  des  plantés 
qui  composent  le  jardin  est. 


Le  micxocovXier  occ\Aer\ta!i  est 
un  arbre  à  feuilles  caduques 
présent  dans  la  plupart  des  régions 
du  sud  et  du  centre  de  l'Ontario  et 
dans  quelques  régions  du  nord  de 
la  province.  Les  feuilles  vert  vif  et 
oblongues  du  microcoulier 
mesurent  de  9  à  13  centimètres  de 
longueur.  L'arbre  croit  de  6  à 

9  mètres  en  10  ans  et  peut 
atteindre  12  à  15  mètres  de 
hauteur. 

Le  pin  mugo  est  un  conifère  de 
petite  taille  très  répandu  dans 
toute  la  province.  11  tolère  très 
bien  la  sécheresse  et  peut 
atteindre  de  0,6  à  1,8  mètre  de 
haut  sur  3,30  mètres  de  large.  Le 
pin  mugo  porte  des  aiguilles  et  des 
cônes  vert  moyen  ou  vert  foncé.  Il 
est  l'une  des  quelques  espèces  de 
pins  qui  poussent  bien  dans  les 
endroits  ombragés. 

VancoUe  est  une  plante  vivace. 
On  en  compte  une  soixantaine 
de  variétés,  dont  bon  nombre  ne 
tolèrent  ni  la  pluie  abondante  ni 
un  arrosage  trop  copieux.  Les 
ancolies  portent  des  fleurs 
voyantes;  les  fleurs  doubles  sont 
communes  sur  les  espèces  hybrides 
cultivées  dans  les  jardins. 
Certaines  espèces  atteignent  de 

10  à  15  centimètres,  d'autres  de 
38  à  61  centimètres  de  hauteur. 

Le  phlox  est  une  herbe  vivace 
à  feuillage  persistant  qui  foime 
un  épais  couvert  d'environ 
15  centimètres  d'épaisseur  sur 
60  centimètres  de  large.  11  se 
caractérise  par  ses  longues  feuilles 
et  ses  grappes  de  fleurs  roses.  Le 
phlox  aime  le  plein  soleil  et  un  sol 
bien  drainé.  Il  pousse  dans  le  sud 
et  le  centre-sud  de  la  province. 

Le  thym  regroupe  plusieurs 
espèces  de  plantes  vivaces.  Le 
thym  commun,  que  l'on  connaît 
surtout  à  titre  de  fine  herbe,  forme 
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un  tapis  d'environ  2,5  centimètres 
d'épaisseur  sur  45  centimètres  de 
largeur.  On  reconnaît  le  thym  à 
ses  minuscules  feuilles  vert  foncé 
et  à  ses  fleurs  roses,  lilas,  pourpres 
ou  blanches.  Comme  le  phlo.\,  le 
thym  préfère  les  sols  bien  drainés 
et  le  plein  soleil  et  pousse 
naturellement  dans  tout  le  sud  et 
le  centre-sud  de  la  province. 

Il  existe  de  nombreuses  espèces 
d'herbes  orr\emer\.td!x.s  dans  le  sud 
et  le  sud-est  de  l'Ontario  et  dans 
la  partie  sud  du  nord  de  la 
province.  Certaines  espèces, 
comme  le  fétuque,  prêtèrent  les 
climats  frais.  La  plupart  des  herbes 
ornementales  sont  résistantes, 
tolèrent  la  sécheresse  et  préfèrent 
le  plein  soleil  et  les  sols  bien 
drainés.  Selon  l'espèce,  les 
brins  peuvent  atteindre  de 
1 5  centimètres  à  3  mètres  de 
hauteur. 

Voici  quelques-unes  des 
variétés  qui  composent 
le  jardin  ouest. 

Le  sumac  v'vnai^er  peut 
prendre  la  forme  d'un  gros 
arbuste  à  branches  étendues  ou 
d'un  arbre  maigre  qui  peut 
atteindre  4.5  à  7,6  mètres  de 
haut.  Toutes  les  espèces  sont 
envahissantes  et  poussent  dans  la 
plupart  des  régions  de  l'Ontario, 
saut  dans  les  régions  plus  au  nord. 
Les  feuilles,  venes  durant  l'été, 
tournent  au  rouge  vif  à  l'automne. 
Le  sumac  vinaigrier  résiste  à  la 
sécheresse  et  s'accommode  très 
mal  des  sols  humides  et  mal 
drainés. 

L'if  est  un  arbuste  conifere  à 
croissance  lente  qui  pone  de 
courtes  aiguilles  ven  foncé.  Les 
aiguilles,  l'écorce  et  les  graines 
contenues  dans  les  fruits  des 
plantes  femelles  sont  toxiques.  L'if 
s'épainouit  en  plein  soleil  ou  dans 
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les  endroits  mi-ombragés  et  on  le 
trou\'e  dans  la  plupart  des  régions 
du  sud  de  la  province.  Dans  les 
régions  plus  froides,  il  tolère  la 
sécheresse. 

Le  nom  de  genévrier  désigne 
une  vaste  famille  d'arbustes  à 
feuillage  persistant  figurant  parmi 
les  espèces  nord-américaines  les 
plus  résistantes  et  les  plus 
tolérantes  à  la  sécheresse.  En 
Amérique  du  Nord,  on  en  compte 
plus  de  13  espèces  indigènes,  qui 
poussent  à  peu  près  n'importe  où 
dans  le  sud  et  le  centre  de 
l'Ontario.  Parmi  les  variétés  les 
mieux  connues  figurent  le 


genévrier  de  Chine,  le  genévrier 
saxicole  et  le  genévrier  rouge. 

Arbuste  ou  arbre  à  feuilles 
persistantes,  le  cèdre  tolère 
modérément  la  sécheresse  et, 
comme  l'if,  pousse  dans  presque 
toutes  les  régions  du  sud  et  du 
centre  de  la  province.  Certaines 
espèces  poussent  très  lentement 
et  peuvent  atteindre  de  1 2  à 
1 S  mètres.  Le  cèdre  est  un  arbre 
étroit  qui  ne  s'étend  que  de  3  à 
4,5  mètres. 

Le  trille  est  une  plante  vivace 
résistante  dont  il  existe  environ 


25  espèces.  Le  nom  de  «trille  » 
provient  d'un  mot  latin  qui 
signifie  triple,  en  raison  des  trois 
feuilles  qui  émergent  de  la  base  de 
la  plante  et  de  ses  fleurs  à  trois 
pétales.  Le  trille  fleurit  tôt  au 
printemps  et  produit  des  fleurs 
blanches,  blanc  verdâtre,  roses  ou 
jaunes.  Il  s'agit  d'une  plante 
modérément  résistante  à  la 
sécheresse,  et  certaines  variétés 
préfèrent  les  endroits  humides 
comme  les  tourbières.  Le  trille 
blanc  est  l'emblème  floral  de 
l'Ontario. 

Les  orpins  sont  des  membres  de 
la  grande  famille  Sedum,  qui 
compte  environ  600  variétés  de 
plantes  droites  ou  rampantes  en 
.Amérique  du  Nord.  Ces  plantes 
poussent  en  plein  soleil  ou  dans 
les  endroits  mi-ombragés.  Elles 
préfèrent  les  sols  sablonneux  et 
secs  et  s'accommodent  mal  des 
sols  mal  drainés.  La  plupan  des 
variétés  fleurissent  pendant  l'été; 
les  fleurs  vont  du  rose  vif  au 
rouge  framboise.  Les  orpins  sont 
très  répandus  dans  le  sud  et  le 
centre  de  l'Ontario  et  dans 
certaines  régions  méridionales  du 
nord  de  la  province. 

Les  techniques  de 

CONSERVATION  DE  l'eAU 

La  création  d'un  jardin 
xérophytique  ou  de  tout  jardin  qui 
conser\'e  l'eau  demande  une 
certaine  planification.  Voici 
quelques  considérations  de  base. 

Il  est  important  de  tenir  compte 
des  caractéristiques  du  terrain, 
comme  la  végétation  existante,  les 
endroits  ensoleillés  ou  ombragés, 
les  zones  sèches  ou  humides.  Il 
faut  aussi  prendre  en  considé- 
ration son  budget,  la  fonction  du 
jardin  et  le  temps  que  l'on  est  prêt 
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a  consacrer  a 
son  entretien. 

Faites  une  évaluation 
du  sol  et,  si  nécessaire,  modifiez- 
en  la  composition  selon  les 
espèces  que  vous  prévoyez  planter 
dans  le  jardin.  Par  exemple, 
l'adjonction  de  tourbe,  de  laine 
minérale,  de  vermiculite  ou 
d'écorce  de  pin  déchiquetée 
augmente  la  capacité  de  rétention 
d'eau  du  sol. 

Les  herbes,  les  plantes,  les 
arbres  et  les  arbustes  d'un  jardin 
xérophytique  sont  généralement 
choisis  en  fonction  de  leur 
résistance  à  la  sécheresse.  On  tend 
aussi  à  choisir  les  espèces 
indigènes,  puisqu'elles  sont  déjà 
acclimatées.  L'Ontario  compte 
sept  zones  de  végétation.  La 
zone  1  regroupe  les  plantes  qui 
poussent  dans  le  nord  de  l'Ontario 
et  la  zone  7  celles  de  l'extrême 
sud-ouest  de  la  province,  aux 
environs  de  Windsor  et.de 
Chatham. 

Choisissez  la  variété  de  gazon 
en  fonction  de  la  quantité  d'eau 
que  vous  voulez  y  consacrer.  Pour 
obtenir  un  jardin  qui  demande 
moins  d'eau,  vous  pouvez 
remplacer  une  patrie  de  la  surface 
gazonnée  par  des  arbustes  et  des 
plantes  tapissantes  tolérant 


bien  la  sécheresse. 

L'arrosage  doit  être  fait  avec 
soin.  Un  grand  pourcentage  de 
l'eau  utilisée  pour  arroser  les 
plantes  et  l'herbe  s'évapore  ou 
s'échappe  par  ruissellement. 
Arrosez-les  moins  fréquemment, 
mais  plus  copieusement,  et 
seulement  lorsqu'elles  en  ont 
besoin.  Vous  pouvez  aussi  installer 
un  système  d'irrigation  souterrain, 
qui  réduira  considérablement  la 
quantité  d'eau  perdue  par 
evaporation  ou  ruissellement. 

Le  paillis  est  d'une  grande 
utilité  autour  des  plantes  et  des 
arbustes.  Il  en  existe  plusieurs 
types,  dont  les  paillis  organiques 
(compost,  écorce)  et  les  paillis 
inorganiques  (pierre  à  chaux, 
pierre  de  lave).  Le  paillis 
contribue  à  conserv-er  l'eau  en 
réduisant  les  pertes  par  evapo- 
ration, ralentit  la  croissance  des 
mauvaises  herbes,  aide  le  sol  à 
maintenir  une  température 
constante  et  l'empêche  de  trop  se 
tasser. 


La  tonte,  la  taille  et  le  sarclage 
réguliers  contribuent  à  conser\'er 
l'eau  et  à  garder  le  jardin  en 
bonne  santé. 

Pour  terminer,  rappelez-vous 
que  les  plantes  que  vous  utiliserez 
proviennent  le  plus  souvent  d'une 
jardinerie,  où  elles  ont  été 
arrosées  régulièrement. 
Puisqu'elles  ont  été  habituées  à 
recevoir  une  certaine  quantité 
d'eau  à  inter\'alles  fixes,  il  serait 
sage  de  continuer  à  les  arroser 
régulièrement  pendant  environ  un 
an,  ou  jusqu'à  ce  qu'elles  soient 
bien  implantées. 

Pour  obtenir  d'aigres 
renseignements 

Pour  obtenir  de  plus  amples 
renseignements  sur  le  jardin 
xérophytique  de  Queen's  Park, 
veuillez  communiquer  avec  le 
Centre  d'information  du  ministère 
des  Richesses  naturelles,  rez-de- 
chaussée,  édifice  Macdonald, 
900,  rue  Bay,  Toronto  (Ontario) 
M7A2C1. 
Téléphone:  (416)314-1666. 
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